新機能および補足説明について（ソフトウエア Ver . 1 .40) 


本機はソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応でさるようになりました。 


項目 

内容 

ライブ画ページ 

設定メニュ-基本ぺージ 

画面に表示する言語の切換に対応します。 

設定メニュ-基本ぺージ 

画面内文字の文字数を16文字から20文字に拡張します。 

設定メニュ ー- 基本ぺージ 

設定した日時に従って、サマータイム時刻に切り換えるサマータイム 
Auto 機能に対応します。 

設定メニュ-基本ぺージ 

設定メニューースケジュールぺージ 

SD メモ U カードへの保存モードで、スケジュール保存に対応します。 
( H .264 のみ） 

ライブ画ページ 

設定メニューーカメラぺージ 

」 PEG 画像の設定で各解像度の画質を2種類設定することびでさます。 

設定メニューーカメラぺージ 

H . 264画像、 MPEG -4 画像の配信 f ー ドとしてベストエフオート配信 
に対応します。 

H . 264画像、 MPEG -4 画像の初期値を変更します。 

設定メニューーカメラぺージ 

表示用プラグインソフトウェアで本機の画像を表示する際に、より滑ら 
かに表示する設定を追加します。 

設定メニューーカメラぺージ 

EX 光学ズームに対応します。（一部機種のみ） 

設定メニューーカメラぺージ 

音声の圧縮ち式として、 G .7]] に対応します。（一部機種のみ） 

設定メニュ-アラ_ムぺ_ジ 

独自アラーム通知の拡張情報を追加します。 

独自アラーム通知の通知先としてホスト名に対応します。 

設定メニュ-画像認識ぺージ 

XML 通知の通知データフオーマットに、簡易フオーマットを追加しま 
す。 

設定メニュ ー- ユーヴー管理ぺージ 

ユーヴー認証の認証ち式に、ダイジェスト認証を追加します。 

設定メニュ ー- ヴーノ く一ぺージ 

NTP サーバーの設定で、 NTP サーバーアドレスを DHCP サーバーから 
取得する設定を追加します。 

設定メニュ ー- ネットワークぺージ 

ネットワークの設定で、 「 DHCPv 6」、「 DNS プライマ U —サーバーア 
ドレス」、 「 DNS セカンダ U - ヴーバーアドレス」、 「 RTP パケット最大 
送信サイズ」、 「 HTTP の最大セグメントサイズ （ MSS )」 を追加します 

設定メニュ ー- ネットワークぺージ 
設定メニューーメンテナンスぺージ 

UPnP に対応します。（自動ポートフオワーディング、カメラへのシヨー 
トカット） 

設定メニュ-ヘルプ 

ヘルプ画面を廃止します。 

操作ち法、設定ち法については、取扱説明書をお読み<ださい。 

携帯端末 

携帯端末からの画像閲覧機能で Android ™ 端末に新たに対応します。 

また、解像度切換、 AUX 制御に対応します。 

機能名称変更 

一部機能の機能名称を変更します。 

みえますねつと PRO 

みえますねっと PRO に対応します。 

みえますねっと PRO については、みえますねっと PRO の説明書をお読 
み < ださい。 


本書では、新機能の設定ち法と制約事項などについて説明します。これらの機能については本書の内容を参照して 
ください。また、本機に付属の取扱説明書わあわせてお読みください。 
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記号について 



本書では、機種によって使用び制限される機能には、下の記号を使って使用でさる機種を示しています。 
本記号び使用されていない機能については、全機種び対応しています。 

DG - SW 3 己日で使用できる機能です。 

DG - SF 33 日で使用できる機能です。 

DG - SF 334 で使用できる機能です。 

DG - SP 30 己で使用できる機能です。 

DG - SP 304 V で使用できる機能です。 

DG - SP 1 02で使用できる機能です。 

DG - NP 己02、 DG - NW 己 02 S で使用でさる機宫 g です。 


•a 媒。 • 


が 


く表示言語の切換について> 

(取扱説明書操作.設定編 PC から画像を見るーライブ画ページについて) 


[select language ] プルダウンメニュ ー 

画面に表示される言語を切り換えることびでさます。また、カメラにア 
クセスしたとさに表示される最初の言語を「基本設定」の「言語選択」 

で設定することびでさます。 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を行う[基本]-基本設定を行ラ[基本]) 

[言語選択] 

カメラにアクセスしたとさに表示される最初の言語を 
設定します。ライブ画面でわ表示言語を切り換えるこ 
とびでさます。 


く画面内で字について> 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を行ラ[基本]一基本設定を行う[基本]) 

《巧座^^対応済 

画像内で表示する文字列の文字数を16文字から20文字に拡張します。 


くサマータイム設定について> 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を行う[基本]-基本設定を行ラ[基本]) 

※巧座^^対応済 

[ヴマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを In / Out / Auto で設定します。サマータイムを使用する地域で設定します。 
In :時刻をサマータイムにします。時刻表示に 
「*」び表示されます。 

Out :サマータイムを解除します。 

Auto :開始日時、終了日時設定（月、週、曜日、 

時刻）に従って、ヴマ~タイム時刻に切り 

換えます。 

初期設定： Out 


ヴマータイム 


MTP/ タイムゾ- 


開姑日時 


終了日時 


I 加い] 


hJTPi さ志へ 


昭日 


時間 


r di zi\ di Jr zi 
I ― HI — HI dl dl d 
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く SD メモリカードへのスケジュール保存について> 


(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を行ラ[基本] - SD メモ U —力ードを設定するに D メモ U —カード]) 

※巧亟対応済 


SP305 ■ NP502 


[保存モード] 

SD メモ U —力ードへ画像を保存するち法を！;!下から選 
択します。 


FTP 定期送信 エラー 時 


アラーム 発生時 
手動保存 

スケジュール保存 


JP 防/ H 264 共通 


SD メモリーわード残容量通か 

|50% zl 

ィ呆軒-ド. 

||75— A を生 B き zi \ 

上きき 

上害きあり 广 上害きなし 


FTP サーバーへの 定期送信 
び失敗したとさに画像を保 
存します。 」 PEG のみ有効。 

アラームび発生したとさに画像を保存します。 

画像を手動で保存します。 

スケジュール設定に従って、画像を保存します。 H .264 のみ有効。 


初期設定： FTP 定期送信 エラー 時 


(取扱説明書操作•設定編スケジュールの設定を行ラ[スケジュール]) 


「動作モード」からスケジュールの動作を選択します。 
初期設定時は 「 Off 」 に設定されています。 

Off :スケジュール動作を行いません。 

アラーム入力許巧：スケジュール設定されている間、 
端テのアラーム入力を許巧しま 
す。 


動忡モード 

|Off d 

スクジュール1 
(白） ■ 

スクジ'ュール 

广月厂火广水 

r 24 h I □□二];「加 


動作検知許可 ：スケジュール設定されている間、動作検知を許可します。 

画像公開許巧 ：スケジュール設定されている間外は、[ユーヴー認証]タブで設定したアクセスレベル2、 

3のユーヴーからの画像閲覧を禁止します。 

SD 録画 ：スケジュール設定された時間になると、 SD 録画を行います。なお、 H . 264のとさのみ有効 


です。 


く JPEG 画像の画質設定について> 

(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行う[カメラ] 一 JPEG 画像を設定する [ JPEG / 
H .264] (または [ JPEG / MPEG -4])) 

※巧座^^対応済 


[画質選択] 

ライブ画ページで JPEG 画像を表示する際、最初に表 
示する画像の画質を画質1、画質2から設定します。 
初期設定：画質] 


[画質設定] 

それぞれの解像度における JPEG 画像の画質を2種類 
設定します。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/日標準/6/ 

7/8/9低画質 
初期設定： 

一画質1の場合：日標準 
一画質2の場合： 8 

FTP 定期送信、メール添付、 SD メ fU - 録画の JPEG 画働ま、画質]の設定になります。 


JPEG 


ライブ面卿]期表を） 


画像ち新速度水 

|5fps zJ 

お像度 

1 1280 x 960 

面貢選が 

1 画ち 1 二 J 

画貢設定 


128〜960 

面貢 1I 5 情‘宰 二 J 面貢 2|8 J 

VGA 

面貢 1| 5 情を zl 面質 2|8 d 

QVGA 

面貢 1| 5 情'を 二 ] 面貢 2|8 二 ] 
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く H .264 画像、 MPEG -4 画像の酉己信モードについて> 

(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行う[カメラ] 一 H .264 画像に関する設定を行う [ JPEG / 
H .264]) 

(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行 5 [カメラ] 一 MPEG -4 画像に関する設定を行ラ [ JPEG / 
MPEG -4]) 

※巧座^^対応済 

四日信モード] 


H .264 画像、 MPEG -4 画像の配信 f ー ドを下から設定します。 

固定ビットレート ： H . 264 画像、 MPEG -4 画 

自己信モード. 

1 フレームレート指定 こ J 

像を「1クライアントあた 

フレームレート* 

|30 fps * 

りのビットレート*」で設 

1 クライアントあたりのビットレート* 

最大 [4096 kbps * zl 〜最小 1 4的 6 kbps * 二 J 

定したビットレートで配信 

画貢 

い ミぉ： d 

しよ 9 〇 

リフレッシュ問隔 

hs zl 


フレームレート指定 ： H . 264画像、 MPEG -4 画 

像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで配信します。 

ベストエフオート配信：ネットワークの帯域に応じて、 H .264 画像、 MPEG -4 画像を「1クライアントあたり 


のビットレ~卜*1で設定した最大、最小ビットレ~卜の間でビットレ~卜を可変し 

て配信します。 

初期設定： フレームレート 指定 


次の設定項目の初期値を変更します。 


設定項目 

従来 

Ver .1.40 腸 

配信 f ー ド 

固定ビットレート 

フレームレート指定 

IJ フレッシュ間隔 

3 s 

Is 


く表示用プラグインソフトウェアでの画像表示について> 

(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行う[カメラ] 一 H .264 画像に関する設定を行う [ JPEG / 
H .264]) 

(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行 5 [カメラ] 一 MPEG -4 画像に関する設定を行う [ JPEG / 
MPEG -4]) 

[プラグインソフトウェアでのライブ画スムーズ表示（バッファリング)] 

On :本機の画像を一時的に PC に蓄積し、より滑らかに表示します。 

Off :本機の画像を PC に蓄積せず、 U アルタイムに表示します。 

初期設定： On 


ブラヴインンつトウ王アでのライブ函 
スムース I 表を（バッつァリンヴ） 


重要 

♦画像表示の遅延び気になる場合は、 「 Off 」 を選択してください。 
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く EX 光学ズームについて > 


(取扱説明書操作•設定編画像•音声に関する設定を行ラ[カメラ]一画像とプライバシーゾーンを設定する[画 

質])巧ち巧至を^ MactfisM waci 化 M ※巧座^^対応済 


質])巧画貧 4 

カメラページの 


[画質]タブをク U ックします。 


に X 光学ズーム] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク IJ ックすると、 EX 光学ズー 
ムの設定画面び別ウインドウで表示されます。 



EX 光学ズームを使って画角を調節する 

カメラページの[画質]タブのに X 光学ズーム」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックします。 

EX 光学ズームを使って、表示される画像の画角を調節します。 

:ズーム（倍率）を「広角」方向に調節します。 

:ズーム（倍率）を 1.0 倍にします。 

:ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節します。 


EX 光芋式ーム 

EX 光学:：7：—ム 

[ 1 X 1 !1 ©L ! 


■も化 ■! 


重要 

♦マスクエ U ア、プライバシーゾーン、動作検知エ U アの設定をした状態で EX 光学ズームの設定を行うと位 
置びずれます。そのため、 EX 光学ズームの設定をしたあとで、各ェ U アの設定をしてください。 


く音声圧縮方式について> 


(取扱説明書操作•設定編 


画像 


SP30 己 I SP304V I NP502 


音声に関する設定を行う[カメラ] 
※巧匹^対応済 


-音声を設定する[音声]) 


[音声圧縮方式] 

音声の圧縮ち式を G .726/ G .7]] から選択します。 
初期設定： G .726 


音声圧祂で式 


f G .726 


广 G .711 


お知5せ 

♦弊社の他の i - PRO シ U - ズでは、特に明記されていない限り、 「 G .711」 には対応しておりません (201 1 
年10月現在)。 

♦ G .7]] は「音声モード」び「受話」のとさのみ選択でさます。 
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く 独自アラーム通知の拡張情報、通知先について> 

(取扱説明書操作•設定編アラーム設定を行う[アラーム]一独自アラーム通知に関する設定を行う[通知]) 

[アラームエリア情報付加（動作検知)] 

動作検知 アラームのアラームエ U ア番号を、独自 アラー 
ムで通知するかどうかを On / Off で設定します。 

初期設定： Off 



[通知先 1] 〜[通知先 8] 

独自アラーム通知先を IP アドレスまたは ホスト名 で設定します。通知先は8件まで設定でさます 
「通知先アドレス」欄：通知先の IP アドレスまたは ホスト名 を入力します。 

入力可能文字 ：半角英数字、半角記号 - 


重要 

♦「通知先アドレス」のホスト名を入力する場合は、ネットワークページの[ネットワーク]タブで DNS ® 
設定を行う必要びあります。 

♦通知先び正しく設定されていることを確認してください。通知先び存在しない場合、独自アラーム通知の 
遅延や送信抜けび発生することびあります。 


く 独自 アラーム 通知に関ずる エラー 表示> 

(取扱説明書操作•設定編システム□グ表示について) 
システム□グの内容に下の項目び追加されます。 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

独自アラーム通知先エラー 

DNS から通知先アドレス 
解決でさず 

♦ DNS サーバーの指定び間違っている可能性びあ 
ります。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS ヴーノ く一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

通知先見つからず 

•通知先の IP アドレスび間違っている可能性びあ 
ります。通知先の IP アドレスの設定を再確認し 
てください。 

♦通知先びダウンしている可能性びあります。ネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 
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く XML 通知の通知データフォーマツトについて> 

(取扱説明書操作•設定編画像認識の設定[画像認識] 一 XML 通知を設定する [ XML 通知]) 


[通知データ] 

通知するデータの種類を選択します。いずれかを選択します。 
検出情報（通常フォーマット） 

検出情報（簡易フォ~マット） 

初期設定：検出情報（通常フオーマット） 

[通知間隔] 

通知間隔を選択します。 



1 s /2 s / 3 s /4 s / 日 S/6S/10S/1 日 S/20S/30S/1 min 
初期設定 ：] S 


お知5せ 

•[通知データ]を「検出情報（通常フオーマット)」に設定した場合、[通知間隔]は、 「 Is 」 またはに S 」 
のみ選択でさます。 


くユーザー認証の認証方式について> 

(取扱説明書操作•設定編認証を設定する[ユーヴー管理]ーユーヴー認証を設定する[ユーヴー認証]) 


[認証方式] 

ユーヴー認証で利用する認証ち式を設定します。 
Digest or Basic ： ダイジ i スト認証またはべ一 
シック認証を使用します。 

Digest :ダイジェスト認証を使用します 

Basic :ベーシック認証を使用します。 

初期言受定： Di 呂 est 日 「 Basic 


L ーヴー認証 
S 話で巧 


广 On 

任 Off 

1 Digest or Basic ▼) 



お知5せ 

♦[認証ち式]の設定を変更した場合は、ウェブブラウヴーを閉じて、アクセスし直してください。 

♦弊社の他の i - PRO シ U —ズやネットワークディスクレコーダーなどでは、特に明記されていない限り、ダ 
イジエスト認証には対応していませんに01 ] 年10月現在)。 


く NTP サーバーに ついて> 

(取扱説明書操作*設定編ヴーバーの設定をする[ヴーバ ー ] 一 NTP ヴーバーを設定する [ NTP ]) 

※巧座^^対応済 

[NTP ヴーバーアドレス取得方法] 

「時刻調整」で 「 NTP サーバーに同期」を選択した場合は、 NTP サーバーアドレスの取得ち法を選択します 
Auto : DHCP サーバーから NTP サーバーアドレスを取得します。 

Manual : NTP ヴーバーアドレスを 「 NTP ヴーバーアドレス」に入力して設定します。 

初期設定 ： Manual 


重要 

♦「 NTP サーバーアドレス」を DHCP サーバーから取得する場合は、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで「接続モード」を DHCP あるいは自動設定に設定する必要びあります。 





















くネットワーク設定について> 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]-ネットワークを設定する[ネットワーク]) 

※巧座^^対応済 


[ DHCPV 6] 

IPv 6 の DHCP 機能を使用するかどうかを On / Off で 
設定します。 

DHCP 機能を使用しない PC と他のネットワークカメラ 
び同じ IP アドレスにならないように、 DHCP サーバーを設定してくださし、サーバーの設定については、ネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 

初期設定： Off 


DHCPvC 


DNS ブライマリーヴーバーアドレス 


DNS セカンダリーヴーバーアドレス 



に NS プライマリーヴーバーアドレス]、に NS セカンタリーヴーバーアドレス] 

DNS サーバーの IPv 6 アドレスを入力します。 DNS サーバーの IPv 6 アドレスについては、システム管理者にお問 
い合わせください。 

初期設定：空欄 


RTP バケット最大送信ヴイブ 

口制 P 長なし (1 500 byte) 广制 P 跡り (1 280柳 e) 

讯 TP の最大セクメントヴイブ 

口お IP 長な:し。 460byte) 广制 P 長か J(1 OZAb ^ e ) 


旧 TP パケット最大送信サイズ] 

RTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラか 
ら送信する RTP パケットサイズを制限するかどラかを 
設定します。通常は、「制限なし （1 日 OObyte )」 のま 
ま使用することをお勧めします。 

使用する通信回線のパケットサイズび制限されている場合は、「制限あり (1280 byte ) J を選択してください。 
通信回線の最大パケットサイズについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

初期設定：制限なし （1 己 OObyte ) 


[ HTTP の最大セグメントサイズ ( MSS )] 

HTTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信する最大セグメントサイズ ( MSS ) を制限するか 
どうかを設定します。通常は、「制限なし (1460 byte ) J のまま使用することをお勧めします。 

使用する通信回線の最大セグメントサイズ ( MSS ) び制限されている場合は、「制限あり （1024 byte )」 を選択 
してください。通信回線の最大セグメントサイズ ( MSS ) については、ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

初期設定：制限なし （1460 byte ) 


く UPnP について> 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]ーネットワークを設定する[ネットワーク]) 

※巧座^^対応済 

UPnP 機能を使用すると、下の設定を自動で行うこ 
とびでさます。 

♦ルーターのポートフオワーディング機能を設定する 
こと。（ただし、 UPnP 対応のルーターび必要です。） 

この設定はインターネットや携帯電話-携帯端末からカメラにアクセスする場合に便利です。 

♦カメラへのシヨート カットを PC の[マイ ネット ワーク]フオルダー （Windows Vista と Windows 7 の場合は、 
[ネットワーク]フオルダー）に作り、カメラの IP アドレスび変わってちそのショートカットび自動で更新され 
ること。 
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[自動ポートフォワーディング] 

ルーターのポートフォワーディング機能を使用するかどうかを On / Off で設定します。 

自動ポートフオワーデイング機能を使用するには、使用するルーターび UPnP 対応で、 UPnP 機能び有効になって 
いなければなりません。 

初期設定： Off 


お知5せ 

•自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更されることびあります。変更された場合は、 PC やレ 
コーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更する必要びあります。 

♦ UPnP の機能は、カメラを IPv 4 ネットワークに接続する場合に使用でさます。 IPv 6 には対応していません。 
♦自動ポートフォワーディングび正しく設定されたか確認するには、メンテナンスページの[ステータス] 
タブをク IJ ックし、 [ UPnP ] のステータスび[有効]になっていることを確認します。 


[カメラへのショートカット] 

カメラへのショートカットを PC の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7の場合は、 
[ネットワーク]フォルター）に作るかどうかを On/Off で設定します。カメラのショートカットを作る場合に、 
[ On ] を選択してください。 

カメラへのショートカツト機能を使用するには、あらかじめ PC で UPnP 機能を有効に設定してください。 
初期設定： Off 


お知5せ 

• Windows の[マイネットワーク]フオルダー （Windows Vista と Windows 7の場合は、[ネットワーク] 
フオルダー）にカメラへのショートカットを表示させるには、 Windows コンポーネントを追加する必要び 
あります。じ(下を参照して、 UPnP を有効にしてください。 

Windows XP の場合 

[スタート]一（[設定])一[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポー 
ネントの追加と削除]一[ネットワークサービス]を選択する一[詳細]一[インターネットゲートウェ 
イデバイスの検出とクライアントの制御]と [ UPnP ユーヴーインターフェース]にチェックを付ける一 
[0 K ] —[次へ]一完了 

Windows Vista の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共有センター] 
-[共有と探索]の[ネットワーク探蔚の項目を広げる^ [ネットワーク探索を有効にする]を選択す 
る^ [適用]をク| J ックする^完了 

Windows 7の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共有センター] 
^ [共有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にする]を選択する^ [変 
要の保存]をク| J ックする^完了 
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く ステータスを 確認ず る[ステータス]> 

(取扱説明書操作•設定編本機のメンテナンスを行う[メンテナンス]) 
メンテナンスページの[ステータス]タブをク U ツクします。 

ここでは、本機のステータスを確認することびでさます。 


[ UPnP ] 

ポー健号 （ HTTP )、 ポー巧号 ( HTTPS ) 

: UPnP でポートフォワーデイング設定さ 
れたポート番号び表示されます。 
ステータス：ポートフォワーデイングの状態び表示さ 
れます。 

ルーターのグ□ーバルアドレス 

:ルーターのグ〇—バルアドレスび表术さ 
れます。 



くヘルプについて> 

(取扱説明書操作•設定編ヘルプを見る） 

ヘルプ画面を廃止します。 

操作ち法、設定ち法については、取扱説明書をお読み<ださい 


く携帯端末について> 

携帯端末から本機に接続し、本機の画像 （ MJPEG 形式のみ）を表示します。自動で最新画像に更新されます。対 

象機種は、次のとおりです。に011年10月現在)。 

iPacF 、 iPhone@、iPod touch ®、 Android ™ 端末 (docomo P -07 C ) 


重要 

♦認証ダイア□グび表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力して<ださい。ユーヴー名とパスワー 
ドの初期設定は下になります。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：12345 

セキュ IJ テイを確保するため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 


携帯端末で 「 http :// IP アドレス/ cam 」 または 「 http :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名/ cam 」 を入力し、 
決定ボタンを押します。 

^本機の画像び表示されます。 


10 











解像度切換 

HI ボタンを押すと、解像度を選択するためのボタンび画面に表示さ 
れます。解像度び表示されたボタンを選択することにより、解像度を 
切り換えます。 


お知5せ 

♦ 「解像度切換」を行っても表示される解像度は変わりますび、 
携帯端末の機種によっては画像サイズび変わらないことびあ 
ります。 

♦「2048 x 1536」、「] 920 x 1080」の角军像度は表示でさま甘 


NP 502 



SP 305 ■ NP 502 


AUX 制御 

@ ボタンを押すと、 AUX 出力を操作するためのボタンび画面に表示 
されます。 


表示されたボタンにより、 AUX 出力端子を制御でさます。 



お知5せ 

♦ HTTP ポート番号び80から変更されている場合は、 「 http :// IP アドレス:ポート番号/ cam 」 を入力して、 
本機のポート番号を指定してください。 DDNS 機能を使用している場合は、 「 http :// DDNS ヴーバーに登 
録したホスト名:ポート番号/ cam 」 を入力してください。 

♦ネットワークぺージの[ネットワーク]タブの [ HTTPS ]- [接続ち法]で [ HTTPS ] を設定している 
場合は、下記のように入力してください。 

「 https :// IP アドレス:ポート番号/ cam 」 または、 「 https :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名:ポート番 
号/ cam 」 

♦認証ダイア□グび表示されたとさは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力してく 
ださい。携帯端末によっては、画面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる場合びあります。 
♦携帯端末からは、音声の受信/送信はでさません。 

•携帯端末によっては、画像のサイズび大さい場合に画像の表示びでさないことびあります。その場合は、 
「 JPEG 」 の「画質設定」を低画質に近づけると表示されることびあります。 

♦お使いの携帯端末および契約プランによってはアクセスでさない場合びあります。 
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く機能名称の変更について > 

※巧座^^対応済 

次の機能の名称を変更します。 


機能名 

Ver . l . 40降 

ワンショット 

スナップショット 

VMD 

動作検知 

LED 表示 

ランプ表示 


N101 1-0 PGQQ]02 已 ZA 








